本体据付寸法詳細 

埋込ポルト用穴 


フレア 09.52 
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度/法！ 


図 

味 


単位: 


〇〇 


本体中心線 


据付桟外形線 


下部引掛部 


下部引掛部 


推奨 116 以上) 


天井面までの 


幾外長 ( 


/ックアウト方式 


吹出口開口部までの寸法 



東*ホ- Zi アプライアンス* t 式会社 


TOSHIBA HOME 


APPLIANCES CORPORATION 

FUJI 


東之ルームェアコン 

外形図 


RAS-221D(W) 


(別売品) 


据付板外形線 


SCI A10090 


図面番号 


機種 


WH 一 D 1 


ン型名 


55 




刖面ハネル色仕様 


/ 0 8~10用 
/ 埋込ボルト用穴 


0 6用 

埋込ボルト用穴 



単相100 V 


22 D 


740 



910 

i) 

































































































